TABLE VI 


TJ)RT~LT.ARD 


Nicotine, CO, 



Tar. mg/cigt. 

mg/cipt. 

m^/cipt. 

Brand 

TITL PM 

TITL PM 

TITL PM 


Kent 80 (Box) 

11.5 

10.0 

0.87 

0.85 

12.8 

11.2 

Kent 85 

12.3 

10.9 

0.93 

0.84 

13.4 

12.2 

Kent 100 

13.4 

12.4 

1.04 

0.94 

13.8 

12.1 

Kent Menthol 100 

13. G 

14.5 

1.00 

1.19 

14.4 

13.9 

Kent Golden Lights 80 (Box) 

9.6 

8.3 

0.84 

0.74 

10.5 

9.0 

Kent Golden Lights 85 

8.7 

8.2 

0.79 

0.77 

9.4 

9.7 

Kent Golden Lights Menthol 85 

8.0 

8.0 

0.73 

0.73 

8.8 

8.9 

Kent Golden Lights 100 (Box) 

9.9 

8.7 

0.91 

0,76 

10.6 

9.9 

Kent Golden Lights 100 

10.3 

9.5 

0.94 

0.87 

11.2 

9.7 

Kent Golden Lights Menthol 100 

9.2 

9.4 

0.86 

0.88 

9.8 

9.2 

Kent III 85 

3.7 

4,2 

0,39 

0,38 

4.4 

3.8 

Kent III 100 (Box) 

4.9 

5.9 

0.48 

0.54 

6.3 

5.8 

Kent III 100 

5.3 

6.1 

0.52 

0.54 

7,1 

7.4 

Max 120 

17.7 

17.0 

1.45 

1.43 

16.7 

16.4 

Max Menthol 120 

18.2 

17.2 

1.51 

1.45 

16.8 

16.8 

Newport 80 (Box) 

16,6 

14.8 

1.28 

1.17 

16.9 

16.2 

Newport 85 

17.3 

16.5 

1.33 

1.28 

17.7 

17.0 

Newport 85 25's 

16.8 

15.7 

1.29 

1.24 

17.0 

16.5 

Newport 100 

19.4 

18.1 

1.53 

1.46 

18.9 

18.0 

Newport 100 (Box) 

19.3 

N.A. 

1.53 

N.A. 

19.0 

N.A. 

Newport 100 25's 

19.6 

17.9 

1.55 

1.49 

17.0 

18.1 

Newport Lights 80 (Box) 

9.0 

8.7 

0.82 

0.78 

9.9 

10.0 

Ne^^port Lights 85 

9.2 

8.6 

0.84 

0.74 

10.1 

9.7 

Newport Lights 100 

9.4 

8.9 

0.87 

0.83 

9.9 

8.9 

Newport Lights 100 (Box) 

10.2 

9,3 

0.97 

0.82 

10.8 

10.5 

Old Gold Straights 85 (NF) 

26.9 

23.9 

1.91 

1.74 

18.8 

17.1 

Old Gold Filters 85 

17.5 

15.6 

1.34 

1.25 

18.2 

16.5 

Old Gold Filter 100 

19.7 

18.3 

1.52 

1.45 

19.5 

18.6 

Old Gold Lights 85 

9.7 

8.5 

0.87 

0.81 

11.2 

9.7 

Old Gold Lights 100 

13.0 

N.A. 

1.02 

N.A. 

16.7 

N.A. 

Satin 100 

11.0 

10.5 

0.97 

0.95 

12.7 

11.2 

Satin Menthol 100 

11.3 

10.5 

1.00 

0.96 

13.2 

11.3 

Spring 100 

19.4 

19.1 

1.56 

1.36 

18.5 

17.8 

Triumph 85 

3.6 

4.1 

0,37 

0.39 

4.3 

3.9 

Triumph Menthol 85 

3.5 

4.2 

0,37 

0.42 

4.3 

4.1 

Triumph 100 

5.1 

5.5 

0,50 

0,53 

6.7 

5.0 

Triumph Menthol 100 

5.7 

5.1 

0.55 

0.49 

7.5 

5.1 

True 85 

4.8 

5.2 

0.47 

0.48 

5.8 

5.2 

True Menthol 85 

4.7 

5.4 

0.46 

0.48 

5.8 

6.0 

True 100 

7.1 

6.9 

0.67 

0.65 

7.4 

6.6 

True Menthol 100 

7.2 

7.6 

0.68 

0.68 

7.5 

7.4 


N.A. — Due to low sales, Philip Morris does not test this brand. 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/jtvl0001 




